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Wettechnische informatie 


Artikel 1 

Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidie Woningisolatie 2015 in het kader van de 
Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing bedraagt € €157.308-. 

Artikel 2 

De subsidie is beschikbaar voor particuliere woningeigenaren van bestaande woningen die zijn 
opgeleverd voor 2002. 


Artikel 3 

Voor de Subsidie Woningisolatie 2015 komen de volgende energietechnieken voor subsidie in 
aanmerking: 


Subsidiabele maatregelen 
Isolatie maatregelen 

Dakisolatie 

Vloerisolatie 

Spouwmuurisolatie 

Paneel isolatie / binnen gevel isolatie 

Isolatie massieve muur / buiten gevel isolatie 

HR+4-glas 


Criterium 


Subsidiabele kosten 


Rc > 4 m" K / W 
Rc>3,5 

Rc> 1,5 m" K/W 

Rc>2,5 m"K/W 

Rc>3,5 m^K/W 

U-glas < 1,2 W/ K of spouw 
15mm 


Materiaal en installatiekosten 
Materiaal en installatiekosten 
Materiaal en installatiekosten 
Materiaal en installatiekosten 
Materiaal en installatiekosten 
Materiaal en installatiekosten 


Installaties 

Zonneboiler (tbvwarm water) 
LT verwarming 
(Combi) warmtepomp 
Do u ch e wa te r-wtw 


Materiaal kosten 
Materiaal kosten 
Materiaal kosten 
Materiaal kosten 


Tabel 1 

Subsidiabele maatregelen Subsidie Woningisolatie. Overzicht van de maatregelen die de stadsdelen 
subsidiëren. Een toelichting bij deze maatregelen kunt u lezen op http://www.amsterdam.nl/woningisolatie 


Artikel 4 

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 15% van de subsidiabele kosten en zal nooit minder bedragen 
€500 per aanvraag en nooit meer dan €5000 per particuliere woningeigenaar. 


Artikel 5 

Het tijdvak waarbinnen subsidie moet worden aangevraagd loopt vanaf 5 januari 2015 tot 1 juli 2015. 


Artikel 6 

De subsidieverlening vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de digitale aanvraagformulieren 
voor subsidieverlening. Subsidieverlening vindt plaats tot het subsidieplafond is bereikt. 

Artikel 7 

Na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening heeft de particuliere woning eigenaar 10 
weken de tijd om een getekende offerte in te dienen en in totaal 26 weken de tijd om zijn aanvraag tot 
subsidievaststelling in te dienen. 

Artikel 8 
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Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na bekendmaking in het Gemeenteblad 4 
februari 2015 en op de website van Stadsdeel Zuid (http://www.zuid.amsterdam.nl/) en in de 
stadsdeelkrant. 
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